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受 き れい 徹 け で 


"29 店 


だ か ら 、 
黒 カ ビブ ロッ ク ! ム タダ 水 カッ ト : 


5 月 1 日 現在 ) 


国内 で 販売 され て いる 洗濯 機 に お いて 。 穴 な し 槽 。 (2021 年 


ES-GV9F 


-N (ゴー ルド 系 ) 


上 mk 


Eh( ア ラウ ン ポ ) 

全 自 動 洗濯 機 9kg ク ラス に 
お いて 。 洗 濯 一 脱水 9kg: 標 5 アレ 
準 使用 水量 95L。2021 年 5 "@ My 
月 1 日 現在 。 (数 値 は 日 本 電 / 
機工 業 会 自主 基準 に よる ) 


ES-GVSF 


-S (シルバー 系 ) 


ES-GV7F 


-P( ピ ンク 系 ) 


Ek 


全 自 動 洗濯 機 Zkg ク ラス に / 
全 自動 洗濯 機 10kg ク ラス に OO 全く の お いて 。 洗 濯 脱水 7kg: 標 * ) 
お いて 。 洗 濯 一 脱水 10kg: 禁 準 ES-GV10F/GV9F/GV8F/GV7F は 準 使用 水量 80L。2021 年 5 ーッ と 


使用 水量 102L。2021 年 5 月 1 日 
現在 。 (数 値 は 日 本 電機 工業 会 
自主 基準 に よる ) 


お 水 だ ね 
\ 穴 が な いか ら / 
黒 カ ビ 、 ブ ロッ ク ! 


潔 な 水 で お 洗濯 


圭 バ 
/ 月 


写真 ・ イ ラス ト は イメ ー ジ で す 。 
を 原因 と し た カビ 状 の 汚れ が つき 、 混 入 する 場合 が あり ます 。 
1992 年 10 月 一 2021 年 3 月 末 の 穴 な し 構 洗濯 機 の 国内 出荷 台数 合計 。 


月 1 日 現在 。 (数 値 は 日 本 電 
機工 業 会 自主 基準 に よる ) 


四  k 


穴 あ り 槽 
1 回 あたり 
20 ペ ッ ト ボトル a 
: 請 ] 
ES-GV1IOF 1 回 の 洗濯 で の 
標準 使用 水量 


| か 


\ 穴 が な いか ら / \ 穴 が な いか ら / 
ムダ 水 カ ッ ト ! 巻き 上 げ 水 流 ! 
少な い 水 で し っ か り 洗 浄 も み 洗 い & こ すり 洗い の W 洗 浄 効果 ! 


衣類 を 汚す 原因 と な る 黒 カビ 等 が 侵入 し に くい 構造 と な っ て いま す 。 ご 使用 方 法 ・ ご 使用 洗剤 に よっ て は 、 パ ル セ ー タ ー の 裏 に 洗剤 カス 等 


当社 実験 に よる 。 衣類 の 量 ・ 素 材 ・ 汚 れ や 洗剤 の 種類 に よっ て 洗浄 力 が 異な り ま す 。 
ES-GV10F の 洗濯 模 に 穴 が あっ た 場合 に 外 槽 に た まる 水量 に て 算出 。 


本 カタ ログ 掲載 商品 の 価格 に は 、 配 送 ・ 設 置 * 別 売 部 品 ・ 付 帯 工事 、 使 用 済み 商品 の 引き 取り な どの 費用 は 含ま れ て お り ま せん 。 
また 、 洗 濯 機 及 び 衣 類 乾燥 機 を 廃棄 する 場合 に は 家電 リサ イク ル 法 に 基づく 収集 < 運搬 料金 、 再 商品 化 等 料金 (リサ イク ル 料 金 ) が 必要 に な り ま す 。 


ガン コ な 汚れ も スッ キリ 


Cc A, 
空 ググ ィ クロ ワン 洗 学 


ダイ ヤ カ ッ ト 穴 な し 槽 


ダイ ヤ カ ッ ト 形 状 の 槽 内 壁 で 、 巻 き 上 げ 水 流 を 加速 。 
また 衣類 の こす り 洗 い を 促し ます 。 


ドル フィ ン パ ル Ag~ 
イル カ の 尾びれ と 表皮 の し わ の 形状 を パル セー ター 


に 応用 し 、 水 流 の 大 幅 な 強化 に 成功 し まし た 。 
自然 を お 手 本 に 持 許 5184678 号 
ネイ チャ ー テ クノ ロジ ー 特許 5406888 号 


圏 探 作 パネ ル ( イ メー ジ は ES-GV10F の も の で す 。) 


コー ス 


ガン コ つ け お き 


つけ お 


標準 コ 


洗濯 容量 4.5kg 


PeGL レ ノア ハピ ネス 
と の 共同 開発 


柔軟 剤 の 効果 を 高め る 
こと を 目的 と する *※! 
香り プラ スコ ー ス 


洗 決 容 量 2kg 以 下 ※2 


き で 汚れ が 


落ち や すく な り 、 ー 
ス よ り し っ か り く / イハ 
洗い た いと き に 便利 で す 。 2 


柔軟 剤 の 効果 を 
高め る よう に 


衣類 を すす ぎ ま す 。 四 


Harfiness 


(イメ ー ジ は ES-GV10F の も の で す 。) 田 寸 法 図 
ロ o 電源 コー ド 長 : 約 1.94m 
残り 時 間 が 一 目 で わか る 、 操作 パネ ル 給水 ホー ス 長 ・ 約 0.8m 
ふろ 水 ポ ンプ 長 : 約 4m※4 
SHARP 本 拓 排水 ホー ス 取 出 : 
066 [ (⑩ (» 105 1225 左 . 右 . 後 方 3 方 向 + 真 下 ※5 
5 10 152 注 K1 2m 1 3 64 05 1 2m aa Ra = ーー 1064| 設置 可能 な 防水 パン 
[※」 a [ 放 ] 2 = xso 較 計 : 895 レー 575mm 以 上 
に テコ 残り の 2 内 寸 奥行 壁 
マ mm 9 
ロロ kg E3 | 計り ま a oon mb 上 
540 - (単位 :mm) 
内 寸 幅 580mm 以 上 
画 仕 様 表 = 洗濯 脱水 | ボディ 幅 外形 寸法 (mm) 質量 誠 消費 電力 (W) | 消費 電力 量 (Wh) | 目安 時 間 ( 分 ) | 運転 音 (dB) 8 
機種 名 色 調 | 容量 (kg) | (mm) | 幅 | 奥行 | 高き | (kg 使用 水量 (L) | (5o/6oHz) | (50/60Hz) | (50/60Hz) | 洗い | 脱水 | パー タ 
5 洗濯 102 の 
ES-GV10F | -T( ブ ラウ ン 系 ) 10 (ふろ 水 使用 時 57) 380 98 洗濯 約 45 | 38 
ャ LE 洗濯 95 SE 
ES-GV9F | -N( ゴ ー ル ド 系 ) 9 、 280 90 洗濯 約 41 | 37 
- 555 | eoo | 595 | 9eo | se 上 っ 53 ™ 5 38 @ 
ES-GV8F |-S( シ ル バ ー 系 ) 8 (ふる 水 使用 時 49) 260 67 洗濯 約 35 電 
3 2 洗濯 80 
ES-GV7F | -P( ピ ンク 系 ) 7 (ふろ 水 合 和 き ※4 48) 240 54 洗濯 約 34 
※1 香り の 感じ 方 、 柔 軟 効 果 の 感じ 方 は 個人 差 が あり ます 。 ま た 、 洗 剤 や 柔軟 剤 の 種類 や 使用 量 、 衣 類 の 種類 に よっ て 、 和 柔軟 剤 の 付き 具合 、 香 り の 感じ 方 、 柔 軟 剤 効果 の 感じ 方 が 異な る 場合 が あり ます 。 ※2 香り プラ ス 
コー ス の 効果 的 な 推奨 値 。※3 この 商品 は 当社 で は お 取扱 いし て お り ま せん 。 詳し く は P&G 社 ホ ー ム ペー ジ (https7/jp.pg.oom/) を ご 覧 くだ さい 。 ※4 ES-GV7F の ふろ 水 ポ ンプ は 別売 で す 。※5 真下 の 場合 は 、 別 売 
の サー ビス 部 品 「 真 下 排水 つぎ て セッ ト 」 が 必要 で す 。 
る ⑧ 各 デー タ は 日 本 電機 工業 会 自主 基準 に よる も の で す 。 倫 外 形 寸法 は 幅 に は 排水 ホー ス を 、 高 さ に は 給水 ホー ス を それ ぞ れ 含み ます 。 乾 当 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 日 本 国内 仕様 で す 。 電 源 電圧 や 電源 周波 数 の 異な 
る 国 で は 使用 で きま せん 。 朝 冬 期 に 凍る お それ の ある 所 に は 置か な いで くだ さい 。 坦 製 品 改良 の た め 、 仕 様 の 一 部 を 予告 な く 変更 する 事 が あり ます 。 ま た 、 商 品 の 色調 は 印刷 の た め 実 物 と は 異な る 場合 ちあ り ます の で あら 
か じ め ご 了承 くだ さい 。 但 理 ・ 美 容 院 な ど 、1 日 の 使用 時 間 が 一 般 家庭 に 比べ て 極端 に 長い 業務 用 で の 使用 、 寮 や 病院 な ど で の 共同 使用 の 場合 、 保 証 期 間 中 で あっ て も 、 原 則 的 に 有料 修理 と な り ま す 。 お 買い 上 げ の 販 
売店 に ご 相談 の うえ 、 定 期 的 な 点検 ・ 部 品 交 換 を 受け て ご 使用 され る こと を お すす めし ます 。 欠 脱 水槽 が 完全 に 止ま る まで は 、 危 険 で すか ら 絶対 に 手 を 入れ な いで くだ さい 。 特 に お 子 さ ま に は ご 注意 くだ さい 。 旬 水道 水圧 は 


0.03ー0.8MPa が 適切 で す 。 決 


容量 は 日 本 産業 規格 の JIS C 9606 に 規定 の 布地 に よる も の で す 。 亀 J-Moss の 対応 に つい て は 


、 次 の ホー ムペ ー ジ を ご 参照 くだ さい 。https://jp.sharp/corporate/eco/jmoss/ 


安全 に 関す る ご 注意 


《 全 自動 洗濯 機 ) @ ご 使用 の 前 に 「 取 扱 説明 書 ] を よく お 読み の うえ 、 正 し く お 使 いく だ さい 。@ 当 カタ ログ に 掲載 の 商品 は 、 一 般 家庭 用 で す 。e 消 費 電力 が 1kW 以 上 の 機器 は 、 定 格 15A 以 
上 の 電源 コン セン ト に 直接 接続 し て お 使い くだ さい 。 火 災 の 原因 と な り ま す 。@ ア ー ス を 確実 に 取り 付け て くだ さい 。 故 障 や 漏電 の と き に 感電 する 恐れ が あり ます 。 ア 
店 に ご 相談 くだ さい 。 き 浴 室 な ど 湿気 の 多い 場所 や 風雨 に さら され る 場所 に は 据え 付け な いで くだ さい 。 感 電 、 火 災 、 故 障 、 変 形 な どの 恐 れ が あり ます 。 e 防 水性 の シー ト や 衣類 は 洗わ な いで 
くだ さい 。 脱 水中 に 異常 振動 を 起こ し 、 本 体 の 損壊 や けが を する 恐れ が あり ます 。e 食 用 油 ・ 動 植物 油 ・ 機 械 油 ・ 灯 油 ・ ガ ソリ ン ・ 美 容 オ イル (ボディ オイ ル 、 エ ステ 系 の オイ ル な ど )・ 軟 
言 ・ ベ ンジ ン ・ シ ン ナ ー・ ア ルコ ー ル ・ ド ライ クリ ー ニ ング 油 な どの 付着 し た 衣類 や 発泡 ウレ タン (スポ ボン 


ジ 類 ) 、 ボ ポリ プロ ピレン 繊維 、 樹 脂 ( セ ル ロ ー ス 系 )、 手 芸 用 ボン ド な ど を 使っ 
た も の は 洗濯 後 で も 絶対 乾燥 し な いで くだ さい 。 油 の 酸化 熱 に よる 自然 発火 や 引火 の 恐れ が あり ます 。 e ア ー ス 線 の ガス 管 へ の 取り 付け は 絶対 に し な いで くだ さい 。 


ー ス の 取り 付け は 、 販 売 


/A\ 経年 劣化 に 係る 安全 上 の ご 注意 


人 洗濯 機 は 長期 使 


製品 安全 表示 制 


度 の 対象 商品 で す 。 介 機器 本 体 に は 「 製 造 年 ]「 設 計上 の 標準 合 


て お り ま す 。 倫 長 期 に わた りお 使い いた だ く と 発火 ・ け が 等 の 事故 に 至る お それ が あり ます の で 、 音 や に お いな ど 製 品 の 変化 


期間 ] 経年 劣化 に つい て の 注意 喚起 ] の 表示 を し 
に ご 注意 くだ さい 。 


愛情 吉 検 | 


いて は 7 年 で す 。) 


文 長年 ご 使用 の 洗濯 機 の 点検 を ! @ 洗 濯 機 の 補修 用 性 能 部 品 の 保有 期間 は 、 製品 の 製造 打 切 後 6 年 で す 。 
(た だ し 、2009 年 4 月 以降 製造 の 全 自動 洗濯 機 に つ 


@ ご 購入 の 際 は 、 購 入 年 月 日 ・ 販 売 
店 名 な ど 所 定 の 事項 を 記入 し た 


「 保 証書 (取扱 説明 書 内 )」 を 必ず 


ご 使用 の 際 、 
この よう な 症状 は 
あり ませ ん か ? 


@ 脱 水槽 が 止ま り に くい 。 @ 水 も れ す る 。 (ホー ス 、 水 槽 、 給 水 栓 継手 ) @ こ げ く さい 臭い が 
し た り 、 運 転 中 に 異常 な 音 や 振動 が ある 。 @ 本 体 に くわ る と ピリ ピリ 電気 を 感じ る 。 @ 据 付 
が 傾い た り グ ラグ ラ し て いる 。 @ ス イッ チ を いれ て も 、 動 か な いと き が ある 。 @ タ イマ ー が 途中 
で 止ま る こと が ある 。 @ 電 源 コ ー ド 、 プ ラグ が 異常 に 熱い 。 @ そ の 他 の 異常 ・ 故 障 が あ る 。 


ご 使用 
中 止 


この よう な 症状 の と き は 、 故 障 や 事故 
防止 の た め 、 ス イッ チ を 切り 、 コ ン セ ント 
か ら 電 源 プ ラグ を 抜い て 必ず 販売 店 
に 点検 ・ 修 理 を ご 相談 くだ さい 。 


お 受け 取り の 上 、 保 管 し て くだ さい 。 
@ 製 造 番号 は 、 安 全 確保 上 重要 
な も の で す 。 お 買い 上 げ の 際 は 、 
商品 本 体 に 製造 番号 が 表示 され 


ご 愛用 家電 の 登録 で も っ と 便利 に 快適 に 


人 に 寄り 添う 、 シ ャ ー プ の 会 員 サー ビス 


®$ COcORO MEMBERS 


て いる か お 確か めく だ さい 。 


回 品 人 回 
39<< き 録 : https://cocoromembers.jp.sharp 時 


田 [ オー プン 価格 」 の 商品 は 、 希 望 小売 価格 を 定め て お り ま せん 。 価 格 に つい て は 販売 店 に お 問い 合わ せく だ さい 、。 
一 こ の カタ ログ に つい て の お 問い 合わ せ は 、 お 近く の 販売 店 に ご 相談 くだ さい 。 も し 、 販 売店 で お 分 か り に な ら な いと き は 、 下 記 の 「 お 客 様 ご 相談 窓口 ] に お た ず ね くだ さい 
_- 固定 電話 か ら は ーー 携帯 電話 か ら は アア で ミ Oo 
@ お 客 様 ご 相談 窓 ラー タ ィ rr WW.0120-078-178 csr e20570-550-449 0 TB 0 は 
※ フ リー MP ナビ ダイ ヤル を ご 利用 いた だ け な い 場合 は 、050-3852-5405 


画 ぐ QR コ ー ド か ら 誘 引 さ れる サイ ト に つい て の ご 注意 > 信 当 サイ ト 及 び 動 画 の 視聴 は 無料 で す が 、 通 信 料 金 は お 客 様 の ご 負担 と な り ま す 。 旬 QR コー ド は 株 式 会 社 デ ン ソ ー ウ ェ ー ブ の 登録 商標 で す 。 


シャ ー プ 株 式 会 社 回 回 


本 社 〒590-8522 
大 阪 府 堺 市 堺 区 匠 町 1 番地 回 
https://jp.sharp/ 


この カタ ログ の 内 容 は 、 
2021 年 5 月 現在 の も の で す 。 


H.40 |ES21GVP 


適正 な 表示 を 
ノー 


表示 を 正しく 


家電 公 取 協 会 員 


圏 お 求め は 信 


YO 


HON 


wwwfsc.org 
に を 

責任 ある 木質 資源 を 
使用 し た 紙 


FSC? C020779 


と 技術 を 誇る 当 


る ⑧@ こ の カタ 


グ は 環境 に 配 


@ こ の カタ 


グ は 環境 に 配 


店 で 田 ア フタ ー サ ービス の お 


慮 し た FSC"§ 


し 込み は お 買い 上 げ の 店 へ 


証紙 を 使用 し て いま す 。 
慮 し た 植物 油 イ ン キ を 使用 し て いま す 。 


VEGE7AP/ 
GILINK 


